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"25X1X6 


a a vl.Kolejowa in Warsaw, 400 m from the mein railroad 


Korowiczs, general imnager 
rs 


Kalinowski, menarer for production 


“Voenlak, cnief engineer. 


A Tiley be Ft 
a) OCR 2O7 Ces 


Saven hundred workmen intluding 112 office clerks . 


“wo shifts from 6 a.m to 2 p.m and 2 p.m to LO 


%, zrogue tion: 


'?erem" Locomotive boilers. Repair of old locomotives. 


25X1A6a GE concent: 


The veported nlant is only a lerge repair plant of the National 


Velish Railroad. “he ‘ ersm’ letomotive boiler is a tubular 
boiler. Bowevar, no details on this ocoller are available, 
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